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October 29, 1976 


VIA_TELBEC 


ATTENTION FILM CRITICS: Concordia University's Conservatory of Cinematographic Art 
will have a press conference with Louis Malle ("Lift to the Scaffold", "The Lovers", 
"Zazie dans le métro", "Viva Maria", etc...) and Alexandra Stewart Tuesday, Nov. 2 
at 2 p.m. in the Faculty Club, 7th floor, Hall Building, corner Bishop and de 
Maisonneuve. 

Louts Malle will present his film "Black Moon" on Wednesday, Nov. 3 at 8:30 poem. in 
H-110; Alexandra Stewart will also be present. 
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A L'ATTENTION DES CINEPHILFS: Le Conservatoire d'art cinématographique de 1'Univer— 
sité Concordia organise une conférence de presse pour Louis Malle ("Ascenseur pour 
1'échafaud", "Les Amants", "Zazie dans le métro", "Viva Maria", etc...) et 

Alexandra Stewart mardi 2 novembre & 14h. au Faculty Club, 7&me étage, &difice Hall, 
angle Bishop et de Maisonneuve. 

Louis Malle présentera son film "Black Moon" mercredi 3 novembre 3 20h30 dans la 
salle H-110; Alexandra Stewart sera aussi présente & la projection. 
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